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Flotenuhr Musik (1793) 

Piece pour horloge musicale (ou pendule a musique) - Hob. XIX, 29 
(D'apres le Menuetto de la Symphonie 101 en re majeur) 



Suggestion a I'orgue: 

Bourdon leger ou Flute douce 8' 



Joseph HAYDN 

(1732 - 1809) 
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